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ASCHERI E' LA MIGLIOR CANTINA ITALIANA PER WEIN-PLUS 


Le Cantine Ascheri conquistano le quattro stelle e il titolo di “Migliore Cantina Italiana” sulla 
guida ai vini on line Wein-Plus.de. 

I vini che hanno decretato il successo del marchio Ascheri sono il Barolo DOCG Vigna dei Pola 
(a cui è stato attribuito un punteggio di 90+) ed il Barolo DOCG Sorano Coste e Bricco 
(punteggio di 92+), entrambi valutati “straordinari” dal panel di degustatori professionisti della 
guida. 

Non mancano i giudizi lusinghieri sui vini a minore invecchiamento: il Barbera d'Alba DOC 
Fontanelle, il Dolcetto d'Alba DOC San Rocco ed il Langhe Arneis DOC Cristina Ascheri 
ottengono la menzione di eccellenza. 

Su http://www.wein-plus.de/italien/Cantine+Giacomo+Ascheri_52003.html 


ASCHERI IS THE BEST ITALIAN WINERY FOR WEIN-PLUS 


Ascheri Winery gets the four stars and the title of “Best Italian Winery” on the on- line wine 
guide Wein-plus.de. 

The wines that ratify the success of Ascheri Brand are the Barolo DOCG Vigna dei Pola ( score 
of 90+) and the Barolo DOCG Sorano Coste e Bricco (score of 92+), both valued as 
“outstanding” by the professional guide tasters. 

The evaluation for the less aged wines is flattering as well: the Barbera d'Alba DOC Fontanelle, 
the Dolcetto d'Alba DOC San Rocco and the Langhe Arneis DOC Cristina Ascherì are defined 
“excellent”, 

On http://www.wein-plus.de/italien/Cantine+Giacomo+Ascheri_52003.html 
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